Yaz aylarının yağış miktarları 17.2 mm. ile 26.5 mm. (Haziran 21.1 mm., 
Temmuz 17,2 mm, Ağustos 26.5 mm.) arasında değişmektedir. Buna göre Yaz 
mevsiminin en kurak ayı Temmuz’dur. Bu ay, aynı zamanda yılın en kurak ayı¬ 
dır. 

Yörede kış mevsiminden sonra ilkbahar, ikinci derecede yağışlı geçen bir 
mevsimdir. Bu mevsimde yağış miktarları 29,3 mm. ile 60,9 mm. arasında de¬ 
ğişmektedir. İlkbaharın en yağışlı ayı 60.9 mm. ile Mart’ dır. 

Sonbahar aylarının yağış miktarları 38.9 mm. ile 86,1 mm. (Eylül 38.9 mm., 
Ekim 62,4 mm., Kasım 86,1 mm.) arasındadır. Bu mevsimin en yağışlı ayı 86.1 
mm. ile Kasım’dır. 

Bu açıklamalara göre İstanbul’da yağış azamisi Kış’a, asgarisi ise Yaz’a rast- 
Jamaktadır. Nihayet Thornthwaite ve Erinç yöntemine göre yapılan he¬ 
saplamalarda yöre Yarı Nemli Saha içinde kalmaktadır. Yağış miktarları da 
bunu doğrulamaktadır. Nitekim yıllık yağış miktarı 500-750 mm. arasında de¬ 
ğişmektedir. Yağış miktarının 1000 mm. yi geçtiği yerler de vardır. 

Yine Thornthvvaite yöntemine göre hazırlanan tablo ve su bilânçosu di¬ 
yagramlarından bazı ilginç sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki; yaz yağışları 
buharlaşmayı karşılayamadığından Haziran’dan Ekim’e kadar olan dönemde 
toprakta bir su noksanı, buna karşılık yağışın bol ve buharlaşmanın az olduğu 
Aralık başından Nisan’ın sonuna kadar olan dönemde ise toprakta su fazlası 
dikkati çeker. 

Yörenin Hidrolojik Özellikleri 

Marmara Bölgesinin Çatalca-Kocaeli Bölümü’nde yer alan İstanbul, hidrolojik 
bakımdan da ilginç bir yerde bulunmaktadır. Kuzeyde Karadeniz, güneyde Mar¬ 
mara Denizi ve bu iki denizi bir birine bağlayan Boğaz’ın varlığı yukarıda sözü 
edilen yarımadanın üç tarafını tuzlu su ile sınırlandırmıştır. 

Diğer yandan biri Karadeniz kıyısında (Durusu Gölü) diğer ikisi de Marmara 
• Denizi’nin kuzey sınırında yer alan lagün özelliğinde göller (Küçükçekmece ve 
Büyükçekmece Gölleri) vardır. Bunlar, yıllarca İstanbul'a su sağlayacak olan 
doğal rezervuarlar durumundadırlar. Küçükçekmece Gölü hariç diğerlerinin suyu 
tatlıdır. 


Durusu Gölü 


Durusu (Terkos) Gölü, İstanbul’un 40 km. kuzeybatındadır. Gölün deniz se- 
viyesine göre doğal yükseltisi 0.5-1 m. dir. Yüzölçümü 2.6 km2, maksimum de¬ 
rinliği de 11 m. dir. Gölün uzun ekseni, güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda 
yaklaşık 13.5 km., en geniş yeri ise ortalama 6 km. dir. 

Göl, Karadeniz kıyısında olup ondan bir kıyı kordonu ile ayrılmaktadır. Buna 
göre Durusu Gölü bir “Lagün Gölü" 'dür. Gölün teşekkülünde Karadeniz'deki se¬ 
viye değişmelerinin rolü olduğu gibi göle kuzeybatıdan karışan Karaman Dere- 
Kanlı Dere (Istranca Deresi) ile güneydoğudan karışan Durusu Deresi etkili ol¬ 
muştur. 
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